Fuga contrapunctus alia decima B-A-C-H 



Johann Sebastian Bach 
BWV Anh. 109 



I (* - 



cj r tir r 



1\u r . H 



ttLF 



0—0- 



i 



r m P 



^m 



I i i - 



-©- 



^ 



f 



r-u 



I r q gjtj i 'i 



^ 



#^- 




^ ^ 





1 p p p J — V 



k 



#1% 



■ p 



■ ■ y 



ffl* 



P~m~P 



b .fpf 



\ f pf p 



m 



m 



n efifr-tcirtcir^^ 



♦^ 



t=* 



ii 




^ 







i 




g jl^W k 



£ 



5 



g^^ 



^« 



8 



^ 



i- r ttir 



Fn 



w 



e 



'>=[> •> ii 



s 



# 



p^ 



j. M$n 



«M>V l , J J J i 



w 



TJra 



r 



g pr rfttfr 



# » 



w 



Sfa* 



rfctff pF^pr r r W f : 




^ 



^ 



♦ 



El 



* 



1 +]>• + — + — \ — _ T : 









s 



-hs- 



i-iU 



i 



y=^ 






L zzr~0 






£ 



as 



p 



£ 



J 5^fi 



■O^TO 



j U I 



- 1? r C£5rci 



PS 



*f^^ 



s 



i . r m 



? 



rr r/73f r 



ge 






* rrr 




r'tf^^ 



T^ 



^ 



^ r * ?nrif 



> B^ 



• H» 



# P srft* 



tr 



^^ 




£ 






^ P p r - g % rj^to^p^f 



m m w- 



9p 



mm 






^ 



m ^^s$ym 



— ■■■■■ Tm ?' — -f F m 




^a 



M * m i 



^^ 



VP3 



fT V 



m 



i£g 



& 



$ 



rs0 



■iff ftfl.j«-Jfl fe 




7 ^ 1 0-0 




JFVm }- 



M a * ■ flJ M 



^m 



8 



W^> 



UTtfr 



pf-7 



r 



r 



F=F^ 



a 



•J : i> •> S 



g p 



1 



_EJ -m E 



q 



T 




^ 



/Tl 



^ 



